Dr LUDWIK CSALA 


lekarz, ukochany mąż 


przeżywszy lat 70, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 


św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 9 sierpnia 1957 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek 12 bm. o godzinie 16, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 14 bm. o godzinie 8 rano w kościele św. Mikołaja w Krakowie, 
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